u 
anistaw Banaszkiewicz 


urodzony w Krakowie w roku 1807, 


opatrzony SS, Sakramentami, zmarł dnia 19 Grudnia 1884 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Niedzielę, dnia 21 Gradnia o godzinie 5 po poludniu z domu 
przy ulicy Floryamskiéj, o czem brat zmarłego pobożnych zawiadamia. 
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Przedsiebiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA“ — J. K. Pekalski. W dmkami ¿CZASU* w Krakowie. 


